PASADENA FIRE DEPARTMENT 

(Rev. February 2016)** 


PFD UNIT # / ASSIGNMENT 

MAKE 

MODEL 

Engine 21 

2012 Ferrara 

1500 GPM Pumper 

Engine 22 

2000 Ferrara 

1500 GPM Pumper 

Cascade 2 

2008 Inti. (P) 

Cascade 

High Water 2 

1997 Ford 

F350 4x4 

Engine 31 

2012 Ferrara 

1500 GPM Pumper 

Engine 32 

2001 Quality 

1500 GPM Pumper 

Ladder 3 

2011 Ferrara 

Ladder / Pumper 

Engine 41 

2002 Quality 

1500 GPM Pumper 

Engine 42 

2009 Ferrara 

1500 GPM Pumper 

Ladder 4 

2002 Quality 

75’ Ladder / Pumper 

Booster 4 

2007 Ford 

F250 % ton pick-up 

Engine 51 

2014 Ferrara 

1500 GPM Pumper 

Engine 52 

2000 Ferrara 

1500 GPM Pumper 

Booster 5 

2001 Ford 

F350 

High Water 5 

1996 Ford 

F 350 4x4 

Rescue 5 

2001 Super Vac 

Heavy Rescue Truck 

Engine 61 

2000 Ferrara 

1500 GPM Pumper 

Tower 6 

2001 Quality 

104’ Tower / Pumper 

Booster 6 

2014 Ford 

F550 4x4 

Engine 71 

2013 Ferrara 

1500 GPM Pumper 

Ladder 7 

2000 Ferrara 

75’ Ladder / Pumper 

Booster 7 

2001 Ford 

F350 4x4 

Utility 7 

Dodge 

Flatbed 












PFD UNIT # / ASSIGNMENT 


MAKE 


Engine 81 

2002 Quality 

Engine 82 

2008 Ferrara 

Cascade 8 

2008 Inti. (P) 

Ladder 8 

2000 Ferrara 

Engine 91 

2001 Quality 

Booster 9 

2004 Ford 

Engine 10 

2008 Ferrara 

Cascade 10 

1996 Ford 

Booster 10 

2014 Ford 

Ladder 10 

2001 Quality 

Reserve Engine 10 

1998 Quality 


Unit 1 Lanny Armstrong 

2010 Dodge 

Unit 2 Dick Waller 

2013 Chevy 

DC 201 (Rene Garivey) 

2008 Ford 

DC 301 (Dwight Ottele) 

2008 Ford 

DC 401 (G Brasfield) 

2012 Ford 

DC 501 (DJ Rezza) 

2007 Ford 

DC 601 (Mike Torina) 

2008 Ford 

DC 701 (Steve Owen) 

2007 Ford 

DC 801 (John Stokes) 

2012 Ford 

DC 901 (Blaine Cooper) 

2010 Ford 

DC 1001 (Mike Kainer) 

2010 Ford 

Safety 1501 (Chris Roberts) 

2011 Ford 

Safety 1502 (David Gray) 

2007 Ford 

Safety 1503 (Wayne Morse) 

2008 Ford 

Safety 1504 (Robert Cooper) 

2008 Ford 


MODEL 


1500 GPM Pumper 
1500 GPM Pumper 
Cascade 
Ladder/Pumper 

1500 GPM Pumper 
F550 4x4 

1500 GPM Pumper 
Cascade Truck 
F250 4x4 

109’ Ladder / Pumper 
1500 GPM Pumper 


Charger 

Tahoe 

Expedition 

Expedition 

Expedition 

Expedition 

Expedition 

Expedition 

Expedition 

Expedition 

Expedition 

Expedition 

Expedition 

Expedition 

Expedition 














PFD UNIT # / ASSIGNMENT 

MAKE 

PLO (Mark Beaver) 1801 

2010 Ford 

Chaplain (J. Gallego) 1701 

2007 Ford 

Chaplain (Dewey Ervin) 1702 

2011 Ford 

Supply (Chris Green) 1601 

2015 Ford 

Training (J. Andreno) 

2005 Chevy 

HOUSED AT FIRE FIELD 

Pool Car 

Ford 

E12 (Reserve E 51) 

2001 Quality 

XE-1 (Old E 31) 

1998 Quality 

Ol’ Betsy 

1929 LaFrance 


MODEL 


Expedition 
Crown Victoria 
Ford F250 
F 250 Pick-up 
2500 3/4 Ton Pick-up 


Crown Vic 
1500 GPM Pumper 
1500 GPM Pumper 
American LaFrance 




